ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS 
DE ALTA VOLATILIDAD 


El convenio de precio mínimo para productos de alta volatilidad aplica a partir del segundo día hábil del mes. 


JUNIO 2022 


Los últimos precios publicados para los productos de acero de Alta Volatilidad 
siguen vigentes hasta nuevo aviso. 


Bombas eléctricas para agua, 1/2 HP periféricas ferao NA 2) Carretillas TIR Precios sin cambio 





































































































ZOE UI EAS [Precios sin cambio] (MFOSET  |Código Clave Capacidad Llanta Dis. | Sub. May. Púb. NC 
código | clave | Altura | pis | Sub. | May. | Púb. NC 100416 CAT-50X 5.5fÉ Imponchable $1,590 $1,750 | $1,915 $2,225 2 
49877  BOAP-1/2F | 25m $395 $435 $475 | $550 2 A LPAL LENSO 
ms | 100417 CAT-60X | 6ft? Imponchable $1,790 | $1,965 | $2,150 | $2,515 2 

PRETUL MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 40 
27019 | BOAP-1/2P3 20m | $355 | $385 | $425 $495 2 $ % » Carretillas Truper EEN E] (Precios sin cambio 
CAJA 1 / MASTER 6 , Código Clave Capacidad Llanta Dis. | Sub. May. | Púb. NC 
Bombas centrífuga 10233 CAT-45FF | 4.5 ft? Imponchable $1,425 $1,565 | $1,715 | $1,995 2 
A rercano NA T 11740 CAT-45ND 45 ft Neumática $1,275 $1,395 | $1,525 | $1,785 2 
| PÁG. 41 | Precios sin cambio : : r ! y I 

MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 50 
| A | 

Código Clave Potenca Akwa, Dis. | Sub. May Pá ne 


~ 











m 








100432 BOAC-3/4AX 3/4 HP | 27 m $1,450 $1,595 | $1,750 $2,025 2 MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 40 


; 10253. CAT-55FF | 4.75 ft? Imponchable $1,440 $1,585 $1,725 | $2,015 
100431 | BOAC-1/2AX | 1/2 HP | 24 m ($1,250 | $1,375 $1,495 | $1,750 | 2 SE 11761 | CAT-55ND | 4.75 ft? | Neumática $1,290| $1,415 $1,550 $1,815 
100433 BOAC-IAX | 1HP | 33m $1,650 $1,815 $1,975 $2,315 2 











N 


l l l =—TRUPER: | 10079 CAT-15FF. 5ft? Imponchable $1,440 $1,585 | $1,725 | $2,015 
100388 BOAC-1/2A | 1/2 HP | 18m $1,050 $1,150 | $1,250 $1,465 2 $ 11753 CAT-15ND  5ft | Neumática $1,290 $1,415 $1,550 $1,815 








m 














100389 BOAC-3/4A 3/4 HP | 23m $1,250 $1,375 $1,495 $1,750 2 Dino K SURTIR TA PALLETAS 
100430. BOAC-IA ` 1HP | 27m $1,450 $1,595 $1,750 $2,025 2 





























CAJA1 10252 CAT-50FF | 5.5 ft? Imponchable $1,475 | $1,625 | $1,765 | $2,065 
Cintas de empaque, 0.050 mm de espesor => TRUPER: 11752 CAT-50ND 5.5ft Neumática $1,325 $1,450 $1,585 $1,850 
MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 50 





AAA 





~ 


10255  CAT-60FF | 6ft? |Imponchable| $1,590 $1,750 | $1,915 $2,225 


Código | Clave Longitud Encog. Master Dis. | Sub. | May. Púb. |NC | 
11776 | CAT-60ND 6ft? Neumática $1,440 $1,585 $1,725 $2,015 


CINTAS CANELA 








m 


























12550 CCA-40 40m 12 72 $19 | $22 | $25 $29 3 MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 40 

12554 | CCA-50 50m | 12 72 $22 $25 $29 $33 3 l 

12556 CCA-150150m. 6 | 60 | $58 $65 $75 |$87|3 100177 CAR-81FF 8ft? Imponchable $1,690 $1,855 $2,025 $2,365 2 

CINTAS TRANSPARENTES 11249 CAR-81  8fÉ Neumática $1,540 $1,695 | $1,850 | $2,150 2 
12 





12551 | CTR-40 | 40 m | 72 | $19 | $22 | $25 |$29]3 
12555 CTR-50 50m 12 72 $22 $25 $29 $33 3 
12557 CTR-150150m 6 | 60 $58 $65 | $75 $87, 3 
ENCOGIBLE Y MASTER CONSULTE TABLA 





MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 20 



































w 


100178 CAT-SOPL-FF 6 ft? Imponchable|$1,340| $1,550 | $1,750 $2,015 
- 11777 CAT-60PL | 6ft | Neumática | $1,190 | $1,365 | $1,550 | $1,785 
Cintas de empaque, 0.040 mm de espesor, Pretul fesa NAT MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 35 


ZO [Precios sin cambio] Carretillas, Pretul ZORA [Precios sin cambio] vescaco NN T 


Código. Clave Longitud Encog. Master Dis. | Sub. | May. | Púb. NC pi 


Código Clave Capacidad Llanta Dis. Sub. May. Púb. NC 
CINTAS CANELA 
20524 CCA-40P 40m 12 | 72 [$12.50] $14 | $15 SIT50|2 20629 CAP-40FB 4 ft? Imponchable $995 |$1,095 | $1,195 | $1,395 2 
20526 CCA-150P 150m 6 60 | $43 $47 | $52 $59 2 20628 CAP-40NB 4ft? | Neumática | $945 $1,035 $1135 | $1,325 2 
CINTAS TRANSPARENTES 0 MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 50 











w 







































































20525 CTR-40P 40m| 12 | 72 $12.50 $14 | $15 $17.50 2 l 
20527 CTR-150P 150m 6 | 60 $43 | $47 | $52 | $59 |2 20630 CAP-50FB 5.5 ft Imponchable $1,025 | $1125 | $1,225 $1,435 
e UMSSTER CONSULE JABEA 20627 CAP-50NB | 5.5 ft? | Neumática $975 | $1,075 | $1,165 | $1,365 


Carretillas con bastidor tipo americano MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 50 


Código Clave [Capacidad Llanta Dis. | Sub. | May. | Púb. NC , , — 
19804 T-6N | 6 ft | Neumática | $1,440. $1,585 $1,725 | $2,015. 2 , 22647 CAP-4NB 4ft? Neumática | $825 $915 | $985 $1150 2 
MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 36 


e 20646 CAP-5NB | 5.5 ft? Neumática | $865 $950 $1,035 | $1,215 2 
11250 CAR-82 | 8ft? | Neumática $1,890 $2,075 $2,265 $2,650 2 a nena 
MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 20 


19810 TP-8 | 8ft | Neumática |$1,550| $1,695 | $1,855 | $2,165 2 y 22703 TP-5N | 5ft Neumática $875 $965 $1,050 $1,225 2 
MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 17 MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 35 
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m 













































































La información e imágenes contenidas, pueden sufrir cambios sin previo aviso por motivos de actualización y mejora continua. Sin responsabilidad de quien los publica o los produce. / Todos nuestros productos incluyen IVA y cuentan con garantía. 
Todos los Derechos Reservados, D.R., O, TRUPER, S.A. de C.V. 2022. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular 





Mangueras industriales en rollos de 100 m 





Precios sin cambio 






















































































Precios sin cambio 








Combos de mangueras para jardín 























































































































precio por metro Combo de manguera super reforzada TRUPER pro 
Código Clave Diámetro Dist Sub. | May. Púb. NC 4 capas 1/2" y pistola de riego metálica 
Precio por metro Código Clave Manguera Dist. | Sub. | May. Púb. NC 
(Referencia precio por rollo) 10864  COMBO-200 20m $355 $405 $465 $535 3 
E "u $3.20 $3.50 $4 $5 ATADO 5 
19864  MAN-3/161 3/16 o | swo | aoo E - 
ia" $420 $5 $5.50 $650 3 Combo de manguera reforzada TRUPER Home 
19865 | MAN-1/41 4420) | (8500) | S0 | (5650) 3 capas 1/2" y pistola de riego plástica 
. " $630 $7 $8 $950 19750 MANI5RE-PR401 235 $265 | $305 3 
19866 MAN 5/161 5/6 ($630) ($700) ($800) ($950) 3 ATADO 5 15m $205 $ $ $ 
y u $10.50 $12 $13.50 $16 
19867 | MAN-3/81 | 3/8" ago sizo 1350 (1600) | 3 = Combo de manguera reforzada TRUPER Home 
19868 MAN-1/21 1/2" $12.50 $14.50 sie o 3 3 capas 1/2" y portamanguera 
m $20 $23 $26 $0 10883 COMBO-201 | 15m | $219 | $250 | $285 $329 3 
19869 — MAN-5/8l 5/8 ($2.000) | (52300) | (S2600) | ($300) > ATADO 4 
19870  MAN-3/41 3a" $23 $26 $29 $34 3 Combo de manguera 2 capas 1/2" 
T E F a y pistola de riego plástica PRETUL sásica 
19871 MAN-11 1 Sagoo) | «5500» | «56300, | (S7300) | 3 25019 MANISP-PIM4P| 15m | $15 | $135 $150 $175 |3 
ROLLO 100 METROS ATADO 5 
Mangueras de nivel en rollos de 100 m Precios sin cambio] Combo de manguera 2 capas 1/2" y portamanguera PRETUL 
precio por metro 20587 COMBO-201P | 15m | $135 | $155 | $175 | $205 |3 
Código Clave Diámetro | Dist. | Sub. May. Púb. NC ATADO A 
Precio por metro Precios si bi 
(Referencia precio por rollo) Mangueras armadas IS rectos Sin cambio <a 
19860  MAN-1/4N 1/4" $3.20 a El EA 3 Mangueras flujo continuo 6 capas, conexiones metálicas 
($320) 
Código Clave Diám. Largo Atado Dist. Sub. May. Púb. NC 
4 n $5.80 $6.50 $7.50 $9 
19861 | MAN-5/16N 5/6" Yso seso So 60m > E 19702 MAN-25X5/8XX 5/8" 25m 5 $495 $565 $645 $745 3 
19862  MAN-3/8N 3/8" $6.30 $7 $8 $950 7 19744 MAN-30X5/8XX 5/8" 30m 5 $585 $675 $755 $875 3 
SSi Su $1.50 a 100148 MAN-30X3/4XX 3/4" 30m 4 $725 $835 $945 $1,085 3 
19863  MAN-1/2N 1/2" o mo Sizo S400) 3 Mangueras flujo continuo 4 capas, conexiones metálicas TRUPER'Pro 
ROLLO 100 METROS Código Clave Diám. Largo Atado Dist. Sub. May. Púb. NC 
Mangueras para jardín en rollo Precios sin cambio] | 19791 | MAN-15X1/2X 1/2" 15m 5 $225 $259 $295 $335 3 
: 19792 MAN-20X1/2X 1/2" 20m 5 $275 $315 $355 $415 3 
precio por metro 
19793 MAN-25X1/2X 1/2" 25m 5 $325 $375 $425 $485 3 
Mangueras súper reforzadas 4 capas TRUPERPRrRO 16035 MAN-20X5/8X 5/8" 20m 5 $385 $445 $495 $575 3 
— = - - 16039 MAN-25X5/8X 5/8" 25m 5 $465 $535 $595 $695 3 
Código Clave Diám. Rollo | Dist. T Púb. NC 16040 MAN-30X5/8X 5/8" 30m 5 $535 $615 $695 $795 3 
Referencia precio por rollo) 100149 MAN-30X3/4X 3/4" 30m 4 $695 $795 $895 $1,045 3 
19874 —MANA1/2X 1/2" 100m $10 $150 SB $15 Mangueras reforzadas 3 capas, conexiones metálicas rruPER «assi. 
E r I E Código Clave Diám. Largo Atado Dist. Sub. May. Púb. NC 
19873 MAN-5/8X 5/8" 100m oo, “61750 (1900) ($230) 3 16030 MAN-10X1/2R 1/2" 10m 5 $165 $189 $215 $245 3 
16031 MAN-15X1/2R 1/2" 15m 5 $215 $245 $279 $325 3 
mer | MAN-3/4X 3/4" $19 $22 $25 $29 , 
/ la” 100m Sigon (52200) (52500) (52900 16032 MAN-20X1/2R 1/2" 20m 5 $265 $305 $345 $395 3 
11129 MANX 1" 50m 83 Peol a aa 3 16033 MAN-25X1/2R 1/2" 25m 5 $315 $365 $415 $475 3 
: : 16036 MAN-15X5/8R 5/8" 15m 5 $295 $335 $385 $445 3 
Mangueras reforzadas 3 capas TRUPER ciassic 16037 MAN-20X5/8R 5/8" 20m 5 $375 $435 $485 $565 3 
7 1/9" $9.50 | $11 $12.50 $14.50 16038 MAN-25X5/8R 5/8" 25m 5 $445 $515 $575 $665 3 
19857 — MAN-1/2R /2" 100m ($950) | (S1100) (81250) S1450) > 16041 MAN-25X3/4R 3/4" 25m 5 $535 $615 $695 $795 3 
F " $14 $16.50 $18.50 $22 : e 
19858 MAN-S/BR — 5/8" 100m io, Sieso) (1850) ($220) 3 A oe a AL e o Howe 
: ü $18 $22 $23 $27 odigo ave ilam. Largo ado DIst. UD. ay. UD. 
19859 MAN-3/4R 3/4" 100m ciao, (2200) (82300) ($270) * 16050 MAN-10X1/2RE 1/2" 10m 5 $115 $135 $150 $175 3 
19875 MAN-IR 1" 50m $30 $35 $39 $45 , 16051 MAN-15X1/2RE 1/2" 15m 5 $165 $189 $215 $245 3 
($1500) (317807 ($1250) (152.250) 16052 MAN-20X1/2RE 1/2" 20m 5 $215 $245 $279 $325 3 


Mangueras reforzadas, 3 capas PRETUL casera 











25046 MAN-1/2PR 1/2" 100m $8 39 So S150 
zose masim s'om Si SO SS 
osos maae 210 100m Sin SED o eb 
20601 MANIPR Y 50m do do Go o 
Manguera 2 capas PRETUL bósica 

25035 MAN-1/2P. 1/2" 100m $6 $7 $7.50 $8.50 


($600) | ($700) | ($750) | ($850) 





N 


N 











Mangueras reforzadas 3 capas, conexiones plásticas PRETUL casera 





Código Clave Diám. Largo Atado Dist. Sub. May. Púb. NC 





25016 MAN-10X1/2PR 1/2" 10m 6 $99 $15 $129 $149 3 
25017 MAN-15X1/2PR 1/2" 15m 6 $139 $159 $179 $209 3 
25018 MAN-20X1/2PR 1/2" 20m 6 $185 $215 $239 $275 3 








Mangueras 2 capas, conexiones plásticas PRETUL 

















Código Clave Diám. Largo Atado Dist. Sub. May. Púb. NC 
25031 MAN-10X1/2PA 1/2" 10m 8 $75 $85 $97 $15 3 
22130 MAN-10X1/2P 1/2" 10m 8 $75 $85 $97 $15 3 
25032 MAN-15X1/2PA 1/2" 15m 6 $105 $19 $135 $155 3 
22132 MAN-15X1/2P 1/2" 15m 6 $105 $19 $135 $155 3 


La información e imágenes contenidas, pueden sufrir cambios sin previo aviso por motivos de actualización y mejora continua. Sin responsabilidad de quien los publica o los produce. / Todos nuestros productos incluyen IVA y cuentan con garantía. 
Todos los Derechos Reservados, D.R., O, TRUPER, S.A. de C.V. 2022. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular 






































































































































































































































CAJA 1 






























































MARGEN DE Cuerdas de polipropileno en rollos chicos MARGEN DE 
oldaduras MERCADO | \ W MERCADO] | \ 1) 
: . PÁG. 379 precio por metro 
Soldaduras con núcleo de resina 5 a PEE 
Código) Clave Uso Dis. | Sub. | May. | Púb. NC ARA 7i FIERO NC 3 | in cambio 
14367 SOL-95/5 Tubería de gas $845 $925 $1,015 $1,185 2 5% Código Clave piám. Metrp5 Cap de Inner Master Di, Sub. | May. Púb. 
14365 SOL-50/50 Tubería hidráulica $385 $425 $465 $539 2 [Precios sin cambio ein ee ar REO jio) 
14366 SOL-60/40 Electrónica $509 $555 $609 $715 2 r $0.83 $0.92 $1 $1.15 
On e 40092 CUE-041 4mm 119m 22kg 714m 2142 m (59877) (S109.48) (S19) ($136.85) 
Ali F $2.15 $2.35$2.60 $3 
Soldaduras sólidas 40093 CUE-061 6mm 46m 53kg 276m 828 m roo 0810) (960) ($18) 
Código Clave Uso Dis. Sub. May. | Púb. NC . 40094 CUE-081 8mm 32m 8lkg 192m 576m e pon Pn en 
12282 SOL-95/5S Tubería de gas $845 $925 $1,015 $1,185 2 5% $450$49515545'$635 
E i — —] 40095 CUE-101 10mm 22m 109kg! 132m |396 m $439 98.33 23.49 90. 
12284 SOL-50/50S Tubería hidráulica $385 $425 $465 $539 2 [Precios sin cambio ($99) |($108.90)| ($119.90) | ($139.70) 
Apo la hala nració 7 $5.50 $6 $6.65 $7.75 
12283 SOL-1/2-1/2S Tubería baja presión $275 $305 $329 $385 2 x 40096 CUE-111 fimm 18m 134kg 108m | 324m Pio” Sog YSn970) (53950) 
CAJA 2 / MASTER 12 
Mi dd idad slid 40097 CUE-131 13 mm 13m 177kg 78m 234m no a a 10.65 
ini soldaduras sólidas A 
Código! Clave Uso Dis. | Sub. | May. | Púb. [NC [Precios sin cambio] Cuerdas de polipropileno en rollos grandes ferao NAT 
13289 SOL-95/5M Tubería de gas $99 $115 $129 $149 3 IEA EXA 7 FERo 
13288 SOL-50/50M ía hidráulica $62 $72 $79 $92 3 Precios 
dl EA Código Clave Diám. Metros Cap.de pis | Sub. | May. Púb. NC [sin cambio 
13287 SOL-1/2-1/2M Tubería baja presión $58 $65 $75 $87 3 9 Precio por metro 
CAJA 12 / MASTER 96 (Referencia precio por rollo) 
Playos (Películas plásticas estirables) 7 | 40174 CUE-04M 4 mm 2380 m 22kg laa? 
2 ? $2.15 $2.35 $2.60 $3 
| PÁG. 330 | Precios sin cambio =u | 40175 CUE-06M 6 mm| 920 m 53kg | (sigre) | (92362) | (52392) | (52760) |? 
código Clave Calibre Ancho Largo *Caja | Dis. Sub. May. Púb. NC 40176 CUE-08M 8 mm 640m | 8lkg E 5340 e aAa 2 
- a - $4.50 $4.95 $5.45 $6.35 
101688 PLYO-5 60 5" 305m 8 $79 $89 SI05 $19 3 40177 CUE-10M 10 mm 440 m 109 kg $430 $495 $545 $6.35 > 
101689 PLYO-18 50 18" 244m 4 $145 $165 $189 $215 3 40178 CUEMM Timm 360m 14kg $550 S6 $665 $775, 
*CAJA CONSULTE TABLA — banaai 
E o 40179 CUE-13M 13 mm 390m 177kg $760 $8.40 $9.15 $10.65 , 
Malla delimitadora, 30 m Precios sin cambio ($2964) | ($3,276) ($3,568.50) ($4,153.50) 
E $11.20 $12.50 $13.50 $15.85 
Precio joi mad a” 40180 CUE-16M 16 mm 264 m 296 kg 2956.80) ($3300) ($3,564) ($4184.40) 2 
-110 mm- 
PA 40181 CUE-I9M 19 mm 158 m 350k9 (Son ose (aseo (as ? 
Á XC 130 mm 
RACS w 40182 CUE-25M 25mm 102m 690kg $29 $32 | $35 $4 3 
P mm Sem 9 ($2958) | ($3264) | ($3570) | ($4182) 
Código | Clave | Altura | ollo Dis. | Sub. | May. | Púb. NC ROLLO 1 
15264 MASE-30 1.22m 3kg $475 $545 $615 $715 3 — Cuerdas de polipropileno en rollos grandes MARGEN DE 
| | | | | p p p grane ES nie [Mercano N) 1] 





Rafia color blanco, calibre 3.8 g/m restavo YN 
Precio por rollo de 1,125 m 


PÁG. 424 x FIERO 


Código | Clave 








Precios sin cambio 








Dis. 
$485 


Rollo Púb. 


1,125 m 


Sub. | May. 
$535 $585 $675 2 

















45038 | RAF-445 
ROLLO 1 / MASTER 4 





MESA] ERE z: FERo 


el peso del carrete 












































Rafias, calibre 2.2 g/m 





Precios sin cambio 





MARGEN DE 
MERCADO W 


*Precio por rollo en paquete 
de 6 pzas. en colores surtidos 





PÁG. 424 y FIERO 





















































Código Clave a Encogible Master Dis. | Sub. | May. Púb. [NC 
BLANCAS Ma 
45037 RAF-245 2,045 m 1 2 $485 $535 $585 $675 2 
44492 RAF-290 | 410 m 6 18 $105 | $115 $125 $145 | 2 
45032 RAF-250 230m 6 24 | $57 $62 $69 $79 |2 
COLORES SURTIDOS* 

45031 RAF-290C 410 m 6 18 $105 | $115 $125 $145 | 2 
45033 RAF-250C 230 m 6 24 | $57 $62 $69 $79 |2 






























































Precios 

Código Clave | Diám. Rendimiento sape Dis. Sub. | May. Púb. NC [sincambio 
Precio por kg 
(Referencia precio por rollo) 

PESO NETO 20 kg / PESO BRUTO* 21.3 kg 
44472 CUE-04 4mm  119m/kg | 22kg |2 
44485 CUE-06 6mm  46m/kg | 53kg 2 
aanas CUEOS emm samio eko $33, SIOS S19 S19 2 
44487 CUE-10 10mm | 22m/kg |109 kg |2 
44488 CUE-11 11mm 18m/kg |134kg 2 
PESO NETO 30 kg / PESO BRUTO* 31.5 kg 
44489 CUE-13 13mm 13m/kg |177 kg |2 
44490 CUE-16 16mm  8.8m/kg 296 kg| $99 $109 $19 $139 2 
44491 CUE-19 19mm 6.6 m/kg |350 kg ($2970) | ($3,270) ($3,570) | ($4170) 2 
44473 CUE-25 25mm | 3.4 m/kg 690 kg 2 
ROLLO 1 
Lazos para tendedero 4 Klintek Precios 
colores surtidos sin camilo 











Precio por pieza en paquete 
de 5 piezas con colores surtidos 





PÁG. 571 MR 
Código Clave Largo Dis. © Sub. May. Púb. NC 

55946  LAZO-10 10m $12.50 $14.50 $16.50 $19 3 

55947 LAZO-15 15m $19 $22 $25 $29 3 

CAJA 5 / MASTER 60 


La información e imágenes contenidas, pueden sufrir cambios sin previo aviso por motivos de actualización y mejora continua. Sin responsabilidad de quien los publica o los produce. / Todos nuestros productos incluyen IVA y cuentan con garantía. 
Todos los Derechos Reservados, D.R., O, TRUPER, S.A. de C.V. 2022. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular 





Calentadores de agua MFOSET 


EE 












































Tubos de PVC hidráulico serie 1e inglesa; Cédula 40,3 m ferao NAT 
Precio por tubo de 3 m Sanjflow 




























































































































































































Calentadores de paso, F Precios Código Clave Ø Nominal, Espesor E Dis. Sub. May. Púb. NC [Precios sin cambio 
encendido electrónico, gas L.P. PÁG. 500 43038 PVC-001| 1/2" 28mm $58 $65 $69 $82 2 
43039 PVC-002 3/4" 29mm $83 | $92 $99 $15 |2 
Código Clave Capacidad Dist. Sub. | May. Púb. NC 43040 1PYC RA es 
ADE : 3 .4 mm y” 
45277 | CALE-6P-E 6 L/min $4,550 $5,050 | $5,450 $6,350 [2 A 45520 PVC-004 11/4" 36mm $165 $179 $199 $229 2 
45278 CALE-9P-E 9L/min | $5,725 $6,250|$6,850 $8,050 2 P 45521 PVC-005 11/2" 37mm $199 $219 $239 $279 2 
CAJA1 Broser 45522 PVC-006 2" |39mm_$279|$305 $335 $389 2 
Edita zo ATADO 5 
Calentadores de paso, i `> = |Tubos de PVC hidráulico serie inglesa, RD's, 3 m riescano AUN 
i óni | PÁG. 500 | . poset 
encendido electrónico, gas natural a Precio portubode3m EEES sarifiow Z 
Código | Clave Capacidad Dist. | Sub. | May. | Púb. INC E | Código] Clave [øNominal| Espesor | Dis. | Sub. |May.] Púb. inc [Precios sin cambio 
45246 CALE-6P-EN 6 L/min | $4,550 | $5,050 | $5,450 $6,350 2 a PEI Y $20 TER FATE 
45247 CALE-9P-EN 9L/min | $5,725 $6,250 | $6,850 $8,050 2 RD 26 2 |imm g 
CAJA 1 40082 PVC-102 3/4" 15mm| $38 $42 $45 $53 2 
40083 | PVC-103 1° 15mm $52 | $57 $62 $72 2 
ZEZEN EINN 40084 PVC-104 | 11/4" 16mm $70 | $77 $85 $99 2 À 
Calentadores de paso, gas L.P. Icaro NN 1 40085 PVC-105 11/2" 19mm $93 $105 $109 $129 2 e 
40086 | PVC-106 | 2" |23mm $135 | $149 $159 $189 2 
Código | Clave [Capacidad] Dist | Sub. | May. | Púb. NC [Precios ATADO 5 
e dao seed aieo a Tubos de PP-R, 4 m Pecossnembo] AE] 
z min 5,515 ' r ' 2 . 
a A. Precio por tubo de4m EGA 
E aL Código | Clave (Nominal Dis. | Sub. | May. | Púb. NC mii 
Á 49897  CV-001 | 1/2" $58 | $63 | $69 | $82 2 ermoflow 
Calentadores de paso, gas natural PAG. 500 R 49898 CV-002 | 3/4" $94 $105 | $115 $132 |2 
IR ATADO 10 y ' 
Código Clave (Capacidad Dist. Sub. May. Púb. NC S 42833 cv-003 l j sis | Haa sez sa E 
-6P- i - 11/4 
45244 CALE-6P-N 6 L/min $3,875 $4,250 | $4,650 | $5,450 2 F 45445 CV-005 11/2" $415 $455 $495 $585 2 
45245 | CALE-9P-N | 9 L/min | $5,515 | $6,050 | $6,650 $7,750 2 45446 CV-006 | 2" $655 $719 $785 $915 2 


CAJA 1 














ATADO 5 








Calentador de depósito, gas L.P. 


Do NO 









































Código | Clave Capacidad Dist. Sub | May. | Púb. NC Precios 
45267 | CALE-38D | 38L $2,950 | $3,250 | $3,550 $4,50 2 [sin cambio 
CAJA 1 
KR 
Rs Doser B 
Calentador de depósito, gas natural UEM i 
Código | Clave Capacidad Dist. | Sub. | May. | Púb. Nc èm 
45243 CALE-38D-N 38L $2,950 $3,250 | $3,550 | $4,150 2 Y 

















CAJA 1 


Tubos de CPVC, 3 m 


Precio por tubo de3m EGA 








Precios sin cambio 








ERA 


MFOSET 
























































Código Clave  MNominal Dis. | Sub. | May. | Púb. ¡NC sidad i 
RD 13.5 f 
45042 CPVC-001 | 1/2" | $40 $45 | $49 | $55 T 
45043 | CPVC-002 | 3/4" | $65 $72 | $79 | $92 Ww > 
ATADO 10 

45044 | CPVC-003 | 1" | $112 | $125 $135 | $155 2 > ¿e 
RD 11 A A 
45560 | CPVC-004 | 11/4" | $185 | $205 | $225 | $259 |2 S 
45561 | CPVC-005 | 11/2" $245 $269 $295 $345 2 ` <A 
45562 |CPVC-006 | 2" | $429 $469 $515 | $595 2 d 

ATADO 5 








Calentadores de agua solares MFOSET 


MARGEN DE 
MERCADO \1 






























































Tubos rígidos de cobre, 3 m 


Precio por tubo de3m [EZ] 








Precios sin cambio 








esea NN 2 


Wroser 




























































































Código. Clave 0 Nominal/Atado* Dis. | Sub. | May. | Púb. Inc Copperflow 
Calentadores de tubos al vacío Fraas | ES Ye E HE E m a 
. . sin cambio ā 4 
tipo Heat Pipe ZŒ 41273 CC-003L. 1° 5 $995 $1,045 $1,095 $1,195 1 
: [TIPO "M" | 
código Clave Capacidad Dist, | Sub, | May. | Púb. NC 41274 CC-001M] 1/2" | 15 |$279 | $295 $305 $335 
- diia | 41275 CC-002M 3/4" | 10 $469 |$495 | $515 | $565 
49965 | CALE-12HS 150L $10,950 $11,950 $13,150 $15,350 |2 PA l gi2T6 ceooaM 1" 5 |$685| $715 ($755 $825 
49966 | CALE-I8HS 200L | $14,750 $16,250 $17,650 $20,650 2 TIPO "N" 
CAJA1 48151 CC-001N | 1/2" | 15 |$195|$205| $215 | $235 
48152 CC-002N 3/4" 0 $335 |$355 $365 $405 
48153 CC-003N 1" 5 |$515 |$535 $565 $615 
Calentadores de tubos | PÁG. 503 ferao NAT ATADO CONSULTE TABLA 
Tubos flexibles de cobre, 15 m MARGEN DE 
Código] Clave Capacidad Dist, | Sub. | May. | Púb. NC - . ' [Mercano /\ 
ota Precio por rollo de 15m [E] el 
45274 | CALE-BS | 92L $4,750 $5,250 | $5,650 $6,650 2 Código Clave |fNominal Master Dis. | Sub. | May. | Púb. [NC Copperflow 
45270 | CALE-10S | 130 L | $6,050 | $6,650 | $7,250 | $8,450 2 48155 CC-001F 1/4” | 10 | $715 | $785 | $855 $995 |2 
45272 | CALE-15S | 190 L | $7,750 | $8,550 $9,250 $10,850 2 PARRA e, 10 HE 31035 TETE 
- 48157 CC-003F 3/8" 10 5 $1,095|$1,195 $1,395 2 
45273 | CALE-208 240L $9,650 $10,650 $11,550 $13,550 2 48158 CC-004F 1/2" | 5 $1535 $1685 S1845 $2145 2 








CAJA 1 



































ENCOGIBLE 1 / MASTER CONSULTE TABLA 


La información e imágenes contenidas, pueden sufrir cambios sin previo aviso por motivos de actualización y mejora continua. Sin responsabilidad de quien los publica o los produce. / Todos nuestros productos incluyen IVA y cuentan con garantía. 
Todos los Derechos Reservados, D.R., O, TRUPER, S.A. de C.V. 2022. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular 








































































































































































































































































































































































































































































































A Eae P Á MARGEN DE z . 
Extensiones eléctricas domésticas RAGGIO NA Lámparas de LED tipo bulbo EEN 
Código Clave Largo Color Master Dist. Sub. May. Púb. NC HvoLTeck. RAGIGIG ÁvoLreck. 
48000 ED-2B 36 $26.50 $29 $32 $37 2 Precios sdi al Flujo feni) my 4 
48000, ED-2B - % n So ain cambio Código Clave Luz Cons. Equiv. Toa Caja* Dis. | Sub. | May. Púb. NC 
48012 ED-48 4m 36 | $43 | $47 | $52 | $59 2 pen BLISTER Precios sincambio 
48018 ED-58 5m 36 $49 $55 $59 $69 2 A 46854 LED-30F o 3W 25W 2701m É $16 $1850|/$21 $24 3 
48024 ED-6B 6m 24 $59 $65 $69 $82 2 46855 LED-30C o 6 | $16 $18.50 $21 $24 3 
48030 ED-8B 8m 24 | $74 $82 $89 $105 2 o» 46856 LED-40F o ew aou DA $17 $19 ($22 $25 3 y 
48036 ED-10B 10 m 24 $85 $95 $105 $19 2 46857 LED-40C o 6 | $17 | $19 [$22 $25 3 
48001 ED-2C 2m Mi 36 $26.50 $29 $32 | $37 2 46858 | LED-60F o owl eon DONA e $18 $21 | $23 $27 3 PE 
48007 ED-3C 3m Mi 36 | $35 $39 $42 $49 2 46859 LED-60C o MCs | $18 | sa [s23 $273 % 
48013 ED-4C 4m Ml 36 $43 $47 $52 $59 2 46860 LED-75F © ey 1osom 2 $21 $24 [$27 $32 3 U= 
48019 ED-5C 5m MI 36 $49 $55 $59 $69 2 46861 LED-75C o MO 6 | s21 | $24 [827 832 3 
48025 ED-6C 6m Mi 24 $59 $65 $69 $82 2 CAJA $ 
oT Evae ka m - A = e So o : 46221 LED-100F + '14W 100W/1,500 m] 6 $25.50 $29 [$33 $38 |3 
480021 ED-2V epa m 3s $26.50 $29 $32 $37 2 46593 LED-100C + 14W 100W 1,500 Im 6 $25.50 $29 ($33 $38 3  'y'% 
48008 ED-3V 3m IM 36 $35 $39 $42 $49 2 46222 LED-125F o 18W 125W 1,900Im 6 | $35 $40 |$45 $52 3 su 
48014 ED-4V 4m Ml 36 $43 $47 $52 $59 2 a 48459 LED-125C o 18W 125W 1900Im 6 | $35 $40 |$45 $52 3 
48020 ED-5V 5m a 36 $49 $55 $59 $69 2 *CAJA CONSULTE TABLA / MASTER 96 
48026 ED-6V 6m W 24 $59 $65 $69 $82 2 PE Multipacks de 4 lámparas de LED litio NAT 
48032 ED-8V 8m MW 2 $74 $82 $89 $105 2 E tipo bulbo Comprando en multipack de 4 piezas 
48038 ED-10V 10m M 2 $85 $95 $105, $119 2 i ahorras hasta el 9% sobre el precio 
CAJA 6 / MASTER CONSULTE TABLA PÁG. 617 Ó VOLTECK. de la presentación individual NC2 
Extensiones de uso rudo, calibre 16 EAN Código Clave  Luz[Cons. Equiv. PNA Master Dis. Sub. May. Púb. 
Código Clave Largo Master Dist. Sub. May. Púb. NC f 46863 LED-30FX4 o 3W 25W 270lm 36 $58 $65 $69 $82 
FUNDA 48513 LED-40FX4 o 6W 40W 440Im 24 $62 $69 $75 $85 
48042 ER-2X16 2m 30 $33 $36 $39 $46 2 46864 LED-60FX4 o 9W 60W 800Im 36 $67 $75 $79 $95 re 
48043 ER-4X16 4m 30 $55 $59 $65 $77 2 48794 LED-75FX4 | ® 12 W| 75W 1050 Im 32 $79 $85 $95 $109 Ísin cambio 
eraai ALIR 30 | $75 | $82 | $89 |$105 |2 48128 LED-I00FX4 o 14W 100W 1,500 Im 32 $95 $105 $115 $135 
PORTA EXTENSIÓN 48129 LED-125FX4 o 18W 125W 1,900 Im 24 $135 $149 $165 $189 5g 
48045 ER-8X16 8m | 20 | $109 $129 $145 $165 2 ES CAJA A MASTER CONSULTE TABLA 
CAJA 5 / MASTER CONSULTE TABLA Lámparas de LED tipo bulbo Em 
48046 ER-10X16 10m 12 $129 $139 $155 $179 2 . [Mercano 1 
48047 ER-12X16 12m 12 $165 $179 $199 $229 2 Te PAG. 616 SvoLreck. Basic 
48048 ER-15X16 15m 12 $195 $215 $235 $275 2 E = | ag | Fujo | py ; 
48049 ER-20X16 20m 8 $245 $269 $295 $345 2 Código| Clave Luz Cons. Equiv. UNER Dis. | Sub. May. Púb. NC 
CAJA 4 / MASTER CONSULTE TABLA 28057| LED-30FB @ 3W 25W 270 Im $1250 $14 $16 $19 3 
48050 ER-25X16 25m 8 $309 $339 $369 $435 2 har 28059| LED-40FB + 6W/ 40W 570Im $14 $16 $18 $22 3 , 
48051 ER-30X16 30m 8 $345 $375 $415 $485 2 > 28061| LED-60FB | + 8W 60W 790 Im $15 $17 $19 $23 3 = 
CAJA 2 / MASTER CONSULTE TABLA 28063 LED-75FB «o 10W 75W 950 Im | $17 $19 $22 $25 3 z 
Extensiones de uso rudo aterrizadas, calibre 16 Precios 28065|LED-100FB| o |14 W| 75 W |1150 Im| $20 | $23 | $26 $29 3 
es j sin cambio 28066 |LED-125FB @ 16 W 100 W 1,550lm $26 $29 $34 $39 3 
aan Clave Largo Master Dist. Sub. May. Púb. NC m CAJA1O / MASTER 100 
48057 ERA-4X16 4m 2 $83 $95 $105 $125 3 nE Multipacks de 4 lámparas de LED NN 
PORTA EXTENSION (>) tipo bulbo Comprando en multipack de 4 piezas 
48058 ERA-8X16 8m 16 | $172 $195 $225 $2593 „ í o ra mesentaciónindividial 
, PÁG. 617 del t dividual - 
48059 ERA-15X16 15m 8 $289 $335 $375 $435 3 = L PÁG. 617] pelo alcala did 
CAJA 4 / MASTER CONSULTE TABLA Código Clave Luz Cons. Equiv. Mi Dis. Sub. May. Púb. Nc [sin cambio 
Extensión triple de uso rudo, tipo abanico Precios 28003 LED-30FBX4 o 3W| 25W 270Im $49 $55 $59 $69 
aterrizada, calibre 16 sin cambio 28004 LED-40FBX4 o 6W 40W 570 Im $52 $57 $62 $72 
o E z 28005 |LED-60FBX4 + 8W 60W 790 Im $57 $62 $69 $79 
Código Clave ¡Largo Master Dist. Sub. May. Púb. NC = 
oe TONT F 6 $205 $235 er $305 |3 ban aa 28006| LED-75FBX4 o 10W 75W 9501m $65 $72 $79 $92 
CAJA 4 / MASTER CONSULTE TABLA 28007 | LED-100FBX4 o 14W 75W 1,150 Im $75 $82 $89 $105 
Ñ 7 A - 28008 |LED-125FBX4 o 16 W 100W 1,550 Im $99 $109 $119 $139 
Extensiones reforzadas aterrizadas, calibre 14 eao CALRA MASTER 20 
Código Clave Largo Master Dist. | Sub. May. | Púb. NC Tubos conduit galvanizad m [Precios sin cambio] 
FUNDA ae ERIN 
48066 ERA-4X14 4m | 18 | $19 $135 $155 | $179 |3 UE Ó voureck. 
CAJA 3 / MASTER CONSULTE TABLA - Pared gruesa, para mufa de 1 1/4" 
PORTA EXTENSIÓN Código | Clave | Dist | Sub. | May. | Púb. [NC > 
48067 ERA-8X14 8m 12 $235 $269 $305 $355|3 t) 47233  TC-1-1/4-G $329 $365 $395 | $455 2 V 
CAJA 3 / MASTER CONSULTE TABLA Pared extradelgada, para mufa de 1/2" 
48068 ERA-15X14 15m 6 $395 $455 $515 $595|3 a Código Clave Dist. | Sub. | May. | Púb. NC 
48069 ERA-30X14 30m 4 $735 $845 $955 $1105 3 ~“ = 47232 | TC-1/2-DA $87 $95 $105 | $19 2 ce 


CAJA 2 / MASTER CONSULTE TABLA 





CAJA 5 


La información e imágenes contenidas, pueden sufrir cambios sin previo aviso por motivos de actualización y mejora continua. Sin responsabilidad de quien los publica o los produce. / Todos nuestros productos incluyen IVA y cuentan con garantía. 
Todos los Derechos Reservados, D.R., O, TRUPER, S.A. de C.V. 2022. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular 


























































































































































































































































































































































































































































































































Cables THHW-LS PÁG. 604 M1] Cordones dúplex flexibles SPT MARGEN DE 
Master MERCADO] \ Rollo de 100 : MERCADO] | 
Código Clave Color| Calibre os Dis. | Sub. May. Púb. NC ollo de m, precio por rollo PAG. 604 
euros VOLTECK. 
Precio por rollo ó Código Clave | Calibre Dist. Sub. | May. Púb. Nc  S/VOLTecK. 
(Referencia precio por metro) (Metros) 
i ios si i Precio por rollo E P 
Rollos chicos Precios sin cambio (Referencia precio por metro) Precios sin cambio 
Carrete de 25 m, MN 6 $665 | $695 | $735 | $795 
40149 CAB-14B-25 1040 a 6 hs 46069| CDU-18 2x18 ANG (600) | ises | (6605 | 735 | S795 |! 
A EE E E 
ROLLO 6 (150 m) en carrete de a 1585 $1,650 $1,750 $1,895 E 
Carrete de 20 m, precio porral A 46067 "CDU 2x14 AWG R (i650 (siso se|! Ñ 
- 2,625 $2,755 $2,885 $3,150 
40146 CAB-12B-20 | 18 46066 CDU-12 2x12 AWG $262; Sar S288; Sai 1 
40145 CAB-12N-20 MN 12 AWG $225 | $245 | $269 | $315 - 
"40147 CAB-12R-20 Ii (360) | ($1.25) | ($12.25) | ($13.45) | ($15.75) Carrete de 500 m, or m 0 
ROLLO 6 (120 m) 19. 6.65 $6.95 $7.35 $7.95 
Carrete d 10 MS A n a 
gons Pl E io anc 18 $185 $205 $225 $259 , E i 40043 CDU-16-500 2x16 AWG ($5075) (85,325) ($5,575) | ($6,075) | | 
a E f } f . KUH 15.85 $16.50 $17.50 $18.95 18) 
40144 CAB-10R-10 MM (180) (818.50) ca / (922.50) | (82530) 40042 CDU-14-500 2x14 AWG a ($8,250) | ($8,750) sia 1 \ E E ) 
) c 
MARGEN DE 26.25 $27.55 $28.85 $31.50 
46057 CAB-14B 40044 CDU-12-300 2x12 AWG $262 Sara ps a 1 
46053, CAB-14N - 14 AWG T $795 $835 $875 $950 1 ROLLO 1 
46065 CAB-14V (6 ($7.95) | ($8.35) | ($8.75) | ($9.50) Precios sin cambio # E A 
46061 CAB-14R IM 3 | Cordón dúplex para extensiones ÓvoLTeck. PEREA 
46056 CAB-12B | Rollo de 100 m, precio por rollo! PÁG. 604 
46052 CAB-12N Mi 12 awg ,  $1,050/$1,095 $1,150 $1,250 - Pm > z A Precios sin cambio 
46064 CAB-12V Mi (600) | ($10.50) | ($10.95) | ($11.50) | ($12.50) Precio por rollo | Código Clave Calibre Dist. En di Púb. NC ES 
46060 CAB-12R W recio por rollo m 
46060 cAB-IZR m genom (Referencia precio por metro) 14 
46051 CAB-ION W ¡0 pyg 4 51735 51,825 $1,915 $2,085 46079. CDU-12E 2x12 AWG $2,250 S2365 $2415 $565 l 
46063 CAB-10V E (400) | ($17.35) | ($18.25) | ($1915) | ($20.85) == <=» 
46059 CAB-10R Mi Carrete de 500 
26052 MACABEBE t ° 40046 CDU-12E-500 | 2 x12 AWG $22.50 $23.65 $2475 82695 1 =} 
46050 CAB-8N E, AWG $2,815 $2,950 $3,095 $3,375 i ($11,250) | ($11,825) | ($12,375) | ($13,475) 
46062 CAB-8V E| ($28.15) | ($29.50) | ($30.95) | ($33.75) x ROLLO 1 
46058 ani 8R |W 
ROLLO! | Cables de cobre desnudos Ó vortec. N 
Carrete i 500 m, SERON n PÁG. 605 
- > 7 M 
código) Clave obr Calibre | Dis. $U pay Púb Ne ERA Código Clave Calibre Rollos Dist Sub. May. Púb. NC 53 
(Referencia precio por rollo) (Metros) Precio por metro 
40112 CAB-14B-500 Precios sin cambio (Referencia E por rollo) 
40116 CAB-14N-500 Mi $7.95 $8.35 $8.75 $9.50 21 11 12 13 $15.50 
40120 CAB-14V-500 Mi TAWG ($3,975) | ($4175) | ($4,375) | ($4,750) l g 40049 CADES-12 |12 AWG (525) aL aE e al 2 
40124 CAB-14R-500 Mi Precio por 18 $17 | $19 $20 $24 
-12N- E i a en carrete 5 O O 
40121 CAB-12V-500 Mi 12 AWG ($5250) | (95475) | ($5750) | (S6250) |" de 500 m Rollo de 100 m E s = 
40125 CAB-12R-500 Mi E 4 $11 $12 $13 $15.50 
40114 CAB-10B-500 40091 CADES-12-100 12 AWG (400) | (1100) | ($1200) | $1300) ($1550) ? 
40118 CAB-10N-500 Mi $17.35 $18.25 $19.15 $20.85 OS 4 | $17 $19 $20 $24 
40122 CAB-10V-500 Mi 10 AWG ($8675) ($9125) | ($9575) (810425) | XX 40090 CADES-10-100 10 AWG (400) ($1700) | ($1,900) | ($2,000) | ($2,400) 2 
40126 CAB-10R-500 E ROLLO 1 / MASTER CONSULTE TABLA 
40115 CAB-8B-500 14 i j VOLTECK 
40119 CAB-8N-500 IM = yg $28.15 $29.50 $30.95 $3375 , a 5“ Poliductos corrugados flexibles 9 
40123 CAB-8V-500 Mi ($14,075) | ($14.750) | ($15,475) | ($16,875) G PÁG. 638 
40127 CAB-8R-500 Mi 
CARRETE 1 (500 m) Código Clave Medida Roo, | Dist. Sub. May. Púb. NC a” 
Cables de uso rudo STE MÍ Precio por metro 
7 (Referencia precio por rollo) 
Rollo de 100 m, Y pul 9 RAG1605 liieRcano N i CON GUÍA Precios sin cambio 
Código | Clave Calibre Dist. Sub. | May. | Púb. NC voLTecK. y " 5.50 $6.50 7 8 
Precio por metro ó 45016 PF1/26 1/2 100 m Saa SES ¿in Sh 3 
2 CONDUCTORES A [Precios sin cambio] | 40132 PF-1/26M 1/2" | 50m $530 $650 Sh (200) 3 
E " 7.50 $8.50 $9.50 1 
40004 CAUR-214 2x14 AWG $23 524 $25 $281 45017 PF-3/4G 3/4" 50m $13 Beca e da |3 o 
y 35 a 3/4" 1 FS] 
40003 | CAUR-212 2 x 12 AWG S32 S, S, REA 1 P 40133 ~ 3/46M 3/4" 25m $750 $8 N 0 $350 S1 ers), 1? 10 
g 52 55 57 62 SIN GUIA Precios sin cambio 
40002 CAUR-210 2x10AWG $32 $55 $57 862 ] O METTOESER 
aa se 45018 PF-1/2 | 1/2" 100m Šo 800) “ses o 3 
p 32 $34 | $35 | $39 F ; , 
40007 CAUR-314 3 x14 AWG $32 Sah ($350) wm l A 40134 PF-1/2M 1/2" 50m $5, Es, $6,50 | $730 | 3 
E 45 47 49 55 " ; 
40006 CAUR-312 3x12AWG $d E oso. Sa | 45019 PF-3/4 3/4 50m $ h. de a 3 
y 69 | $72 $75 $82 i " 7 10. % $] 
40005 CAUR-310 3x10AWG $63, $72 ($7500) Se | E 40135 PF-3/4M | 3/4" 25m de, ED ($225) O 3 10% 
ROLLO 100 ROLLO 1 
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